CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 





Granada CF 


13/08/2021 ds 1700 
A Guiliermo Cuadro Fernúndez 


O Estádio iuevo tos Cármenes (Granado) 


4º RODADA 


Real Betis 


DD Borja Iglesias 
DD mabil Fekir 


Luis Javier Suárez (3) 


Maxime Gonalons | 


Granada CF 
“3 


359 


Granada CF 


1. Luis Maximiano 
2, Santiago Árias 
4 6. Germán Sánchez (0) 
15. Carlos Neva 
22. Domingos Duarte 
4, Maxime Gonalons & 
414. Monchu 
19. Montoro 
17, Alberto S 
Jo. Luis Javier Suáre 
411, Darwin Machis 


13. Aarón Escandell 
3, Escudero 
16. Víctor Díaz 
17. Quini 
f 18. Luis Abram 
ts. Yan Brice 
10. Antonio Puertas 
t21. Rochina 
26. Ismael Ruiz 
28. Raúl Torrente 
1/20. Carlos Bacca 
123. Jorge Molina 


1) Manuel Pellegrini Ripamonti 


Ls Estatísticas 


Real Betis 


Posse de bola (%) 57 


Total de passes ago 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Real Betis 


13. Rui Silva 
45. Bartra 
6. Víctor Ruiz 
15. Álex Moreno 
18. Bellerin 
48 Nabil Fekir (o & 
11. Tello 
Via William Carvalho 
21. Guido Rodríguez 
4 28. Rodri é 
45. Borja Iglesias & 


Banco de Reservas 


25. Claudio Bravo 
2. Martin Montoya 
3. Edgar González 
1 15. Germán Pezzella 
33. Juan Miranda 
fio. Canales 
1.17. Joaquin 
18. Andrés Guardado 
122. Camarasa 
7. Juanmi 
f12 Willian José 
24, Aitor Ruibal 





